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取扱説明書 


このたびは本品をお買いホめいただをましてまこと 



にありがとうございます。お取扱いのまえに必ずこ 
の取扱説明書を読んで正しいご使用法でご愛用<だ 
さいまずようお願い申しあばます。 


■この取扱説明書は、保詔書巧び別冊の工事説明書 
と巧に大切に保管しておいてくださし、。 


■まちがった使用をされますと、機能を巧分に発揮 
しなかったり、故障や思わめ事故，を険を招くこ 
とびありまず。 



この製品には、オゾン層を破壊しない新冷媒 
HFC ( R 410 A ) を使用しています。 


——^ 
このルームエアコンは、一般家庭の人を対象と 

した空調を目的としたものでず。 


食品，動植物-精密機器-美術品!-医薬品等の保 
存など特殊用途には使用しないでください。また、 
能力1；(上の負荷で使用しないでください。 



株式会社舌 


02020帥710 






安全上のごま意 . 1~已 

各部のなまえとはたらさ . 目〜7 

運転前の準備と確認 . 8 

運転のしかた 自動運転 . 9 

冷房運転: . 10 

センサードライ運転 . 11 

送風運転 . 12 

ヴーキュレート運転 . 12 

主くワフル運転 I . 13 

リモコンの表示 . 13 

タイマー運転 おやすみタイマー運乾 . 14 

'切タイマー運転 . 15 

'入タイマー運転 . ]已 

風向調節のしかた . 16 

知っておし、ていたださたいこと . 17 

上手な使いかた . 18 

曰常のお手入れ . 19 

定期点検 . 20〜 2] 

ヴービスを依頼する前に . 21〜 

表示ランプ . 23 

保証とアフターヴービス . 23〜24 

取付けについて .. 24〜 S 己 

イ±様 . 25 

設計上の標準使用期間算定の根拠 . 2己 


ご使用の前に 


使いかた 


手入れ•アフタ I ヴ—ビス 



























設置場所によっては漏電しゃ斷器の取付けが必要。 

お買い求めの販売店艾は専門業者に依頼してください。 

漏輩しゃ断器が取付け b れていないと感電の原因になることがあります, 


〇 


可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置はおこなわり 

ない。 げ G 

万ーガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、発火の原因 P 

になることがあります。 L _ 


運転中はエアコン背面の窓を完をに開ける。エアコンを窓のち側取付けの場含、 
-度窓を完全に開けてか5標準枠に窓のパッキンがあたるまで閉めてご使用くださし、。 

パッキンの一部でちエアコン背面の吹さ出し口をふさぐと充分な能力が得られな 
くな0まず。 


を 

〇 


(CAUTION) 


• 電気工事が必要な場をは、お買いホめの販売店又は専門業者に依頼ずる。 

配線等に不備があると漏電や火災の原因になります。 

•取がけは、重量に耐える所に、取巧け工事説明書に従って確実におこなう。 

取付けが不完全な場合は、水漏れ、感電、火災、エアコン落下によるケガの原因に 
なります。 

•取がけは、必ず附属の「標準取付け粹」を使って正しく取付ける。 

取付けがや取付けち法に不備があるとエアコン落下によるケガの原因になりまず。 

•アースを確実におこなう。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。 
アースが不完全な境合は、感電の原因になることがあります。 

アースエ事は、電気工事±の資格が必要です。お買い求めの販売店または専門業 
者に依頼してください。 


〇 


@ 

ア-ス 


告 （ WARNING) 


ここにおした事劇ま、 A 警告、 A 注意に区分しています。 

いずれち安‘全に関する重要な内容を記載してありまずので、必ず守ってください, 


么警告 （ WARNING ) 

取扱いを誤った場合、使用者び死 t または重傷を負う巧 
能性が大きいわの。 

A ま意 ( CAUTION ) 

取扱いを誤った場合、使用者が傷喜を負う危険が想定され 
る場含。および物的損喜のみの発生の可能性があるちの。 


•説明文の I お願い I 事項は、本機を誤りなく使用していただくためのま意事項が記載されておりまずので、 
必ずお守りください。 


絵表示については;欠のような意日ホがありまず。 

。-麵な禁止な必ずおこなうことを電源プラグを抜く ^分解禁止 Q 


アース 


んで必ずお守りください) 


安全上のごま意（よく 


取付け上のを意事項 








安全上のごま意 


長時間冷風を身 f 本に直接当てたり、冷し過ぎないようにずる。 

化調悪化-健康障害の原因になりまず。 

特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはごま意ください。 


0 


電源プラグは、ほこりが巧着していないか確認し、ガタつき 
のないように为の根元まで確実に差し这む。 

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原 
因になります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的に 
掃除をして < ださい。 

電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用•他の電 
気器具とのタコ足配線をしない。 

屋内配線（壁のやの配線）の電気容量が許容量を超え、火災 
や感電や電源プラグの発熱の原因になりまず。 

電源コードは、まねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加 
熱したり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードが破損する原因になります。 

傷んだまま使用ずると感電や乂災などの原因になります。 

屋内の壁コンセントで 2 aiiLh になっていても単独で使用する。 
100 VI 5 A じ Lb のコンセントか確認ずる。また、他の電気 
器具の電源プラグは同じコンセントに差し込み使巧しない。 

屋内配線（壁の中の配線）の電気容量び許容量を超え、火が 
や感電や電源プラグの発熱の原因にな0まず。 

電源は交流1 00 V じ I 外で使用しない。 

1日 0 V 似外の電源を使ラと、電気部品が過熱したり、火災- 
感電の原因になります。 




は臟 
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•異销時（こばくさい等）は、運斬を停止して電源プラグを巧き、お買い巧め 
の販売店または、別紙の i お客様相談莖口一賣に相談ずる。 

異常なまま運転を続けると故障や感電-火ぶ等の原因になりまず。 


〇 

確認 

な 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

〇 

一確認_ 

C 

電源プラグを 
抜< 


告 (WARNING) 


修理は、お買い求めの販売店または、別紙の1お客様相談窓口一質 I に相談ずる。 

ご自分で修理をされ、不備があると感電-火災等の原因になりまず。 


エアコンを移動-再設置ずる場合は、標準枠取付け工事説明書にしたがい確 
実におこなう。 

取付け不備があるとエアコンの落下-感電，火災等の原因になります。 


⑩ 

分解禁止 

〇 


告 (WARNING) 


使用上のを意事頂 


移設•修理時のを意事項 
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使用上のを意事項 







を全上のごま意 


掃除をするときは/ぶず 運 乾スイッチを「切」にし、 電源 ブラ 
グも抜く。 

内部でファンが高速回乾しておりまずので、けがの原因にな 
ります。 


長時間ご使用にな 5 ない 場 含は、安全のため電源ブラグをコ 
ンセントから巧く。 

ほこりがたまって発熱-発乂の原因になることびあります。 


• 電源 コードや 電源 プラグび傷んだり、コンセントの差し込み 
がゆるいときは、使用しない。 

電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形して、 
感電•ショート•発火の原因になります。また、コンセント 
の差し込みびゆるいと感じた時は工事業者に依頼してコンセ 
ントを取り替えてください。コンセントを交換してち異常に 
発熱している場をは販売店に修理依頼してください。 

•エアコンの上に乗ったり、物をのせたりしない。 

落下-聽倒などによりけがの原因になることがあります。 


エアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目のとしたも 
のでずので、食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品等の 
保存など特殊用途には使巧しない。 

エアコン自体並びにこれらの品質低下の原因になることがあ 
ります。 

濡れた手でスイッチを操作しない。 I 

感電の原因になることびあります。 






运 

電源プラグを 
巧く 

處 

電源プラグを 
巧く 

を 
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燃焼器具と一緖に運乾ずるときは、こまめに換気ずる。 

換気が不充分な場ちは、酸素不足の原因になることがありま 
ず。 


エアコンの風が直接あたる巧に燃焼器具を置かない。 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります, 
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(CAUTION) 


使用上のを意事項 




エアコンの上に花瓶など水の入った容器などをのせない。 

落下による破損や倒れて水がこぼれると、巧部に浸水して 
電気絶縁が劣化し、感電の原因になることがあります。 



冷房運転時、窓や戸を開放した状態などで（部屋の湿度が 
80%を超えたまま）長時間運乾したり、上下風向板を下 
向きにしたままや、贩口 •欧出□をふさぐようにして長 
時間運乾しない。 

上下風向板に露びつき、ときには露び落ち、家財などを蘿 
らず原因になることがあります。 

能力];^上の負荷（冷房能力!^ソ上の広い部屋、を勢の人び居 
る）で使用しない。 

設定温度に達しないことや、露び落ち、家財などを濡らす 
原因になることがあります。 


0 


0 


Sll 


0 


洗浄スプレーは使用しない。 

巧販の洗浄剤などを使用しまずと、樹脂部品の割れや排水 
経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にも 
なります。 


0 


運起中は、エアコン背面の窓ガラスや網戸を必ず開ける。 

閉めたまま運転すると、温風で窓ガラス破損の原因になり 
まず。また、室外側の暇込口や吹出□が一部でをふさがれ 
ていると機械の保護のため冷風が出なくなることがありま 
す。 

雨晦りや風の強い時は、運転を停止して窓を閉める。 

窓を開けたまま運範すると本体内部や室內に雨び浸水して 
内部部品や家財等を濡らす原因になることがあ0ます。 


取り外ず時は、傾けないようにミ主意ずる。 

内部にたまっている水び滴下して家財等を濡らす原因にな 
ることびあります。 




〇 

指巧 
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(CAUTION) 


使用上のま意事項 








各部のなまえとはた ! 5 




本体 


吹出 □ 


室 

内 

側 


リモコン 



電源プラグ 
電源 コード 









リモコンの「運乾/停止」ボタンで運転を停止させて、またずぐに （3 分じ1内）「選転/停止」ボタン 
を押しても運乾しません。（ただし替ランプは点口します。） 

これは機械を保護するためで、3分たてば運転を開始します。尚、室ミ晶調節のセット内容を3分 m 
内に切替えた場をでち同様でず。又、むやみに電源プラグの抜去差しで、運転や停止をさせないで 
ください。頻繁にこれを繰返ずと故障の原因になります。 


ン使用上のま意 


U モコン 


運輯/停止ボタン 

(押すと「入」、もう一度•巧ずと「切」) 


風速切曽ボタン 
(風速の種類を選びます。） 


運転切替ボタン 
(運転の種類を選びます< 


おやすみボタン 

(おやずみ予約の時間を設定します。） 


親满 


gMia 温度設定 

に！万么 

風速切替入も化 I 

CjJ ) じ‘） 

運乾切智予巧/確設聴肖' 

- J し0 じ、 3 

おや T みパワフ化、 

のの 


リモコン液晶表示部 
/運転モード、風速、設定温度、） 

I タイマー時間を 表おします 。 J 

温度設定ボタン 
(室 温を設定しまず。） 

入タイマーボタン 

(入タイマー予約の時間を選択しまず。） 

切タイマーボタン 

(切タイマー予約の時間を選択しまず。） 

取消ボタン 

、（タイマー予 約を取消しまず。) 
パワフルボタン 

\ ( パワフル運 乾を開始しまず。 ) 

IJ セットボタン 

モコンの設定内容をリセッ b しまず。） 
(※先の細いビンなどで押してください。） 


予約/確認ボタン 
選択した入、切タイマー予約の時間 
を送信しまず。又、送信したタイマ 
I 一予約の内容を確認でをまず。 


本体表示部 


運転ランプ 

健転中に点灯しまず。） 


(ドライ運転中に点口します。） \ 

\ 

タイマーランプ 

\ 【• E N け k 1 f H ' 、 f K 

、\ か；！ ぉ-/ 

(タイマー運乾中に点'打します。） 

で：) ドラィ / 

勺 J つ 

パワフルランプ 

V * y ツづゾ 

公 K ワスレ」 

/ 苗 

(ノのフル運転中に点口しまず。） 



表示ランプ 

f エアコンの運転状態及び 
I エラーの 表示をします。 


応急スイッチ 

電池切れなどで、リモコンが使えな 
し、時に利用ずる応急スイッチです。 
，押すと自動運輯で運転します。 


受信部 

(リモコンからの信号を受信します。） 



運転前の準備と確認 


リモコンの準備（ネリめてご使用になる前に) 


①リモコンの上側の 
くぼみに指を入れ、 
手前にリモコンを 
取り出しまず。 



⑤リモコンの S ぶたを 
下に引いて取りはずし、 
© © を間違えない 
ように、乾電池を 
入れて < ださい。 



-お願い- 

★リモコンはていねいに扱ってください。落としたり水がかかったりずると、送信できなくな 
ることがありまず。 

★リモコンの受信距離は正面で約 7 m です。室内に電子点な形の照明器具がある場合は、受信 
距離が短 < なることがありまず。 

★リモコン操作をしても作動しない場合、又は液晶表示が出ていても作動しない境合は新しい 
乾電池に2本とも交換してください。このとき動作が正常でない場合は、乾電池を抜を取り 
已が化(上経過してから、再度セットし直してください。 

★乾電池の寿命は通常の使い方で約1年でず。ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、 
乾電池の交換が早くなりまず。 

★乾電池を誤って使うと、液漏れや破製の危険があります。乾電油のま意文をよく読み次のお 
に特にま意してご使用ください。 

万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。 

• 新しい乾電池と古い敌電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。 

•長期間 （1 力月 liLh ) 使用しないとをは、乾電池を取り出しておく。 


窓や網戸を完全に開け、窓ストッパーを押し出してか5、 
窓を窓ストッパーに当たるまで閱めます。 


★窓を開けるのは室夕 U 則への放熱のためでず。 

①窓や網戸を完全に開けてください。 

③窓ストッパーを押し出してください。 

③窓や網戸を窓ストッパーに当にるまで、ゆっくり閉めてください。 

★窓ヴッシ固定用の鍵を使用ずる場台は巿販の鍵を購入してくだごい。 



-お願い-- 

★外出されるときは運転を停止して窓を閉め、窓自体の鍵をかけてくださし、。 
★雨風の強い時は、運転を停止して窓を閉めてください。 

★窓を閉めるときは、窓ストッパーを室内側に弓 I いてください。 
★エアコン使用時には、窓やヴッシに取り付けたパッキン類が一部で 
も室外側の排熱吹出し口をふさいでいないか確認してください。巧 
分な能力が得5れなくなりまず。 


窓ストツバー- 
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運転切替 


※自動運転- IE — ドでは、リモコン液晶内に温度表示はありません。 
※風速設定は自動で固定されまず。 

※運転前にルーバーを開けてください。 

※旨動運転中、運転の状態や温度設定がお好みに合わない時は、 
その他の運転モードでお好みにをった運転を行ってください。 

1リモコンの「運転/停止」ボタンを 
一度押しまず。 

• 「運励 ランプが 「点な」 します。 


表 TT ： ランプ 



冷房•送風選択時ドライ選択時 


2「運乾切替」ボタンを押して、「自動」にセットしまず 


運転モ~™ド、風速設定、表示ランプは、運転開始時の部屋の温度に応じて 〔表- 1) のように 
自動的に設定されます。（但し1」モコンの液晶表示は変わりません。） 


感 -1 


運酷開始時の部屋の溫度 

設定溫度 

運転モード 

風速設定 

表をランプ 

26でじ1上 

26む 

冷房 

自動 

運顧 

21でじ1上、2目に未満 

24む 

ドライ 

自動 

運転+ドライ 

21む未満 

— 

送風 

微風 

運転 



★選択された運転ちード及び風速設定は室溫び変化してわ変わりません。 
★白動運乾で充分な冷房効果び得られない場含は、 「運乾切 曾」ボタ 
ンを巧して、冷房運輯（強風）に変更してください。 

★ルーバーを開けていない場含、露がつさ、水たれの原因になりまず。 


3「温度設定」の「▽」又は、レ\] 

ボタンを押しまず。 

• 現をの設を温度より高め3む、低ゆ3むまで調節び可能でず。 
•「温度設定」 ボタン r 合」 で高く、 「▽’」 で低く、変更でき 
まず。]回押すごとに rc 変化します。 

(運転を停止ずると、この調節機能は解除されます。） 

★自動運輯では、設定温度が表示されません。‘‘ピピッ"と 
いう受信音で変更したことを確認してください。 

★設定温度を維持する為]ンプレッサーび ON ■ OFF しまず。 


A をわ、 S 击； 自動運転とは…運転を開始したときの室温によって自動で 
日勤谨晒「送風」が選がされる運転モ-ドでず。 


A 警告 


電源プラグは、ほこりが付着し 
ていないか確認し、ガタつきの 
ないように巧の根元まで確実に 
差し込む。 

ほこりが巧着したり、接続が不 
完全な橫合は感電や乂災の原因 
になりまず。電源プラグにたま 
つたほこりなどは定期的に掃除 
をして < ださい。 


〇 


ゆるみのないよラしつかりと差し込んでください。 


電源プラグをコンセントに差し込みまず。 


:里宙 ； m I わ\わ- f 運転ずるときは、必ずエアコン背面の窓や 
唐半占り J レ / J /し I 網戸を完全に開けてください。 



ご使用の前に 











冷房運乾 


ぶ運転前にルーバーを開けてください。 

1リモコンの「運乾/停止」ボタンを 
一度押しまず。 

•「運乾」 ランプが r 点な」 します。 

★ルーバーを開けないと、露がつき、水たれの原因にな 
りまず。 

•リモコンの液晶表示部に運転モード、風速設定、設定 
温度が表をされまず。 

2「温度設定」の「▽」又は、 「AJ 
ボタンを押しまず。 

• お好みの温度に設定します。 

(最高設定溫度30む、最低設定温度 ] 6でまでです。） 

• I 回押すごとに rc 変化します。 

•経済的な使いちとして26む〜28むに設定することを 
お勧めしまず。 

★部屋の温度よりも低い温度にセットしてください。音 P 
屋の温度よりち高い温度にセットした場をは、冷房運 
転をしません。但し室内ファンは連続運転をします。 

★ IJ モコンの 「運範/停止」 ボタンにより再度;令房運転を 
再開した場合、設定温度は前回設定した温度になって 
いまずので、 「温度設定」 ボタンを押して、適切な 温度 
に設定し直してください。 

★冷房運転中は設定温度を維持するためにコンプレッサ 
一び日 N • OFF しまず。 

3「風速切替」ボタンを押して 
風速を選びます。 

• ボタンを押すたびに 

丽 

% • と表示が変わります。 

が 自動]^ 離 風]^ [弱 風] ^[微風]] 

★風速設定が自動の脉風速の切替えは自動的に行います。 







センサードライ運転 


※運転前にルーバーを開けてください。 

1リモコンの「運乾/停止」ボタンを 
一度押しまず。 

• 「運 輯」 ランプが 「点巧」 します。 

★ルーバーを開けないと、露びつき、水たれの原因にな 
りまず。 


2「運転切替」ボタンを押して、 

「ドライ」にセツトします。 

•「ドライ」 ランプが 「点灯」 します。 

•リモコンの液晶表示部に運転モード、風速設定、設定 
温度が表おごれまず。 

•風速は P 日%になります。 


★風速の変更はおこなえません。 


3「温度設定」の「▽」又は、 「AJ 
ボタンを巧しまず。 

•部屋の温度より2〜3で低い温度にセットしまず。 

★部屋の温度よりも高い温度にセットずると、センサー 
ドライ運輯をしません。 

★リモコンの「運乾/停止」ボタンにより再度センサード 
ライ運転を再開した場合、温度設定は前回設定した温 
度になっていますので r 温度設定」 ボタンを押して、適 
切な温度に設定し直してください。 

★ ドライ運転中は設定温度を維持するためにコンプレッ 
ヴ ー、 室内フアンび日 N ■ OFF します。 










※運転前にルーバーを開けてください。 

1リモコンの「運転/停止」ボタンを一度押しまず C 

• 「運転」 ランプが 「点な」 しまず。 

2 r 運乾切替」ボタンを押して、 

「サーキユレート」にセットしまず 0 

• IJ モコンの液晶表示部に運転モード、風速設定が表示されまず< 

3「風速切誓」ボタンを巧してお好みの風速にセツトしまず C 


ボタンを押すたび|| 


[強風]^臨風]^ [微風; 


と表示が変わります, 


巧ラィ 

0タィマ- 
0パワソル 



ヴーキ ユレー ト運転 


※ヴーキュレート運転は、…定の間隔で風速の異なる風 
を送る IJ ズム風運転です。 


※運転前にルー八一を開けてください。 

1リモコンの「運転/停止」ボタンを一度押します。 

• 「運乾」 ランプが 「点‘打」 します。 

2「運転切醬」ボタンを押して、「送風 J にセットしまず。 

• リモコンの液晶表示部に運転モード、風速設定が表示されます C 

3「風速切替」ボタンをま甲してお好みの風速にセツトします。 

•ボタンを押ずたびに 


臨風]-> 臨風]^ [微風] 


と表示び変わ0ます, 





勺心 


趣速切替入© SBD 切 

CZ3 〇 

( D ：；^ 転切替予約/庭設取消 


[〇 C 3 

おやずみパワフル 

CD CZ) 

因 


送風運転 


重車ちのしかた 









パワフル運転 ※パワフル運転は…時的に冷風効果を上げる為の運輯モードです 


※運転前にルーバーを開けてください。 ] 「 

1リモコンの「運乾/停止」ボタンを一度押します。 蒙 雲 

• 「運乾」ランプが「点打」します。 ■ ■ 


2リモコンの「パワフル」ボタンを一度巧します。 

•運乾中は r 運転」と「パワフル」ランプが「点灯」します。 
女2日分後に通常の運転に戻り、ランプは消灯'しまず。 

3リモコンの「パワフル」•「運乾切替 
「風速切替」•「温度設定ボタンを巧 
ずと解除でをます。 

★パワフル運転は、 I 」ちコン表示が変わりません。 


'冷房*送風- 
サーキユレート運お時 


ドライ述転時 


-■« 切!*人♦ぶのが’ 

-，ご〇 〇 

化が® W 


リモコンの表示 


風速の種類 



ありまずが、故障ではありません。 

• ドライ運転のとき 

リモコン操作について 

•運転開始前、あらひじゆ運転モード、 
風速設定、設定温度を選択して、そ 
の後に運転を開始することもでさま 
す。運転前にあわてることなく、運 
転方法を選ぶことがでをまず。 

(但し、運転モード、風速設定、設定 
温度選が中に何もボタンを押さない 
と表示は消えてしまいます。） 


ィ巧 


溫あお定 

〇を会 

1 S 僅巧！® Tp 

: の公 ' 

•ろ!后の« mm 巧お 

[〇 CD 

ゴ わ'やすみ A リス ’L 

CD CZ ) 

巧 


Upjjl 溫巧な定 
1«‘ぷ切な入切 

CD 〇 〇 

■ E の M 子!^'化巧巧 

口」〇 〇 

おやでみ A つ'-7ル 

CZ ) CD 


〔運転モード、風速設を、設定溫度選択〕 


〔運転開始〕 


使いかた(運乾のしかた) 














タイマー運転 


おやずみタイマー運転 


※おやすみタイマ…運転は、おやすみ中の体温の低下を考慮し、設定室温を徐々に上昇させ、冷え 
すざないよラにする運転方法でず。 

※運起を停止させるまでの設定時間は1、2、3、己、7時間後です。 

1リ t コンび運転状態であることを 照" 

J ^ パっ-'.- 

2「おやずみ」ボタンを巧します。 L — 一 


ボタンを I 度狎ずと 


/ y と表示し、押し続けますと 
1と表示しまず。 


Ch Dh ' 3 h ,_, ji しぶくノ」 \ いかゴ〇 

• "ピッピッ"と受信音がして、エアコン本体表示ラン 
プの 「タイマー」 ランプが 「点な」 しまず。 

♦時間のセットをずるとさ、誤って時間を多くセットし 
たとさは、 I ，の後をう一度 「おやすみ」 ボタンを押 
ずとキャンセルとなり、更にをう一度 「おやずみ」 ボ 
タンを押ずとまた’ から表示を始めます。 

• U モコンのタイマー時間たット3秒後に運転状態とお 
やすみマーク因の表示を残して、タイマーセット時 
間は消丹しまず。 

★必ずエアコン本体表示ランプの 「タイマー」 ランプび 
「点打」 したことを確認してください。 

•タイマーセット時間消灯後 「予約/確認」 ボタンをも 
う一度巧ずとタイマー残り時間を表おしまず。 

• 設定したおやすみタイマー運転を取り消す場合は、 
「取消」 ボタンを押してください。"ピー’’と音びして、 
I 」モコンのおやずみマーク0とエアコン本体表示ラ 
ンプの 「タイマー」 ランプが消灯します。 


温度設定 

二*^^ヮ 心 

速切替入 w — マが」 

r CD 啡が感 


おやすみパワフル 


おやずみタイマー運輯モード 


おやすみタイマーをセットずると、セット 
後]時問たつと設定温度を rc アップさせ、 
更に2時間後（おやずみタイマーセットし 
て3時間後）設定温度をもう rc アップしま 
す。但し、設定漏度は運転終了後おやずみ 
タイマーセツト前の設定温度に戻ります。 


rc アップ 


設定温度 


rc アップ 


おやずみ 1時間後 3時間後 

タイ マー 
スター ト 










「入」ボタンを押しまず。 

•ボタンを1度押すとに 5 h と点滅表示し、押し続けますと,__，心 -^'ミ 
. I !1一！ L 一1>?4 と表示します。 

• ,35 J ま30分を意味し、-|時間上は]時間単位の設定になります。 
最大で] 2時間まで設定できます。 

「予約/確認」ボタンを巧します。 

♦"ピッピッ " と受信音がして、エアコン本体表示ランプの 「タイマー」 
ランプが 「点灯」 します。 

• リモコンの液晶はタイマー時間セット3秒後にタイマーマーク G ) 、 
入タイマー矢印ドを残してセット時間は消灯します。 

★必ずエアコン本体表示ランプの 「タイマー」 ランプが点灯したこと 
を確認してください。 

•タイマーセット時間消灯後、 「予約/確認」 ボタンをもう一度押す 
とタイマー残り時間を表示します。 

•設定した入タイマー運輯を取り消す場をは、 「取消」 ボタンを押し 
てください。"ピ ー" と音がしてリモコンのタイマーマークの、 
入タイマー矢印^とエアコン本体表示ランプの 「タイマー」 ラン 
プび消なします。 


•ボタンを1度押すとに盖と点滅表示し、押し続けまずと,或 
…… 1,1一,'い!,? M と表ちします。 

• ま 3 日分を意昧し、 1 時間し U 上は]時間単位の設定になりまず。 
最大で] 2時間まで設定できまず。 

2「予約/確認」ボタンを押しまず。 

•"ピッピッ’’と受信音がして、エアコン本体表示ランプの 「タイマ 
一」 ランプが 「点な」 しまず。 

• IJ モコンの液晶はタイマー時間わット 3 秒後に運転状態とタイマー 
マーク©、切タイマー矢印^を残してセット時間は消なします。 

★必ずエアコン本体表示ランプの 「タイマー」 ランプが点打したこと 
を確認してください。 

•タイマーセット時間消な後、 「予約/確認」 ボタンををラー度押ず 
とタイマー残り時間を表示しまず。 

•設定した切タイマー運転を取り消す場合は、 「取消」 ボタンを押し 
てください。"ピー"と音びして U モコンのタイマー マークの、 
切タイマー矢印^とエアコン本体表示ランプの 「タイマー」 ラン 
プが消灯します。 


/ 

I — (nl 


I t 、11 k I 。 I *. I t 



※入タイマー運転は、エアコンをご希望の時間後に運転させる（入タイマー運転です。 


1「切」ボタンを巧しまず 


※切タイマー運転は、現在の運転状態をある時間後に停止させる（切タイマー)運輯です。 


入タイマー運車ち 


切タイマー運転 



使いかた(タイマ—運転) 











風向調節のしかた 


[ をちの風向調節 


-お願い- N 

★運転前にルーバーを開けてください。 

閉じたまま使用されますと露が落ち家財などを 濡 5す原 
因や故障の原因になりまず。 

\_ _ . J 


•ルーバーのつまみを持って正画の位置まで開けまず。 

★ルーバーは、開閉時にかし固くなっていまず。固い箇所を通 
過後「カチッ」と音びして少し軽くなりまずので、その範囲 
内でご使用下さい。 



を方向は、 
a くなる 
手巧まで t 


を閒まで 


r 

A 警告 




空気の吹出□や排気口に指 
や異物を入れない。內部で 
ファンが高速回觀しており 
まずので、けがの原因にな 
りまず。 


0 

禁止 



上下の風向調節 


/-お願い- N 

★上下風向板を下向きにしたままや、吹出口がふさがるよ 
ラにして長時間運耗をしまずと、露がつを水滴が落下す 
ることがありまず。 

\_ J 


•上下風向板でおこないまず。通常の運賴では水平、又は上向 
をでご使用 < ださい。 








知っておいていただをたいこと 




♦運転中に出る除湿水はエアコン内部で処理し、外部には出さないようになっていまず。万一の故 
障などにより処理びでさなくなったとさは、室外側へ滴下します。 

このようなときは運転を停止し、電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店にご連絡ください。 
• 洗たく物の乾燥など、特殊な用途に使用しないでください。本機の除湿水処理能力を起えますと、 
室外側へ水滴が落下するなど、故障の原因となります。 


除湿水の処理について 


を房運輯は「外気の温度:約21 C 〜 430 C の範囲 J 「部屋の温度:約 2 rc 〜320じの範囲」「部屋の 
湿度： 8己％しソ,下」でご使用<ださい。 

上記 IU 外の条件で運転されますと保護装置びはたらさ運転できないことや、除湿水が室内側へ滴下 
することがあります。また、曰ざしが強く本体背面にあたる時ち本体巧の溫度が上昇し、保護装置 
がはたらいたり、十分な能力を得られない場合びあります。この時は設置場所を変えるか、本体背 
面に曰ざしをさえざる処置をしてください。（風通しが悪くならないようご注意ください。） 


ご使用いたたける温度 • 湿度®条件 


電源プラグを抜いておくことをお勧めしまず。電源プラグを差し込んだままの状態でずと、運斬し 
なくてもコンピューター回路でわずかに電気が消費されます。 


長い間エアコンを使わないときは 




雨降りや風の強い時は、運転を停止して窓を閉める。 

窓を開けたまま運転:-すると室内に雨が浸水して家財等を濡5ず 
原因になることがありまず。 


〇 


雨び強いときは 


A 


落雷のおそれのあるときは、運斬を停止し、電源プラグも抜く 
落霞の程度によっては、故障の原因になります。 


處 

電源プラグを 
巧く 


落雷のおそれがあるとをは 


停電したあと再び電気がさてち、保護回路の働さでエア 
コンは停止したままです。運転を再開するときは、あら 
ためて「運転/停止」ボタンを巧してください。 


停電したときは 


冷房と部屋の熱源 


使いかた(知つておいていただきたいこと) 














上手な使いかた 



ット温度は適正に 


バ1 


A 警告 


長時間冷風を身体に直接当てたり、 
をし過ざない。体調悪化-健康障害 
の原因になりまず。 


0 


窓にはカーテンかブラインドを 




タイマーの有効活用 


夜は"おやすみ運転’’など、タイマーを有効 
にご活用ください。 



，ペイマ-を 
ちな)じごぶ保1ミし 

义だミレソ嚇 



ルターの 掃除はこまめに 


フィルターの目詰ま j ! „ 

りは冷房効果を弱ゆ / 知 

ます。ムダな電気を tf 

消費’しないためにも 
2週間に]回は必ず 
掃除してください。 ^ 

■掃除機でほこりを吸い取る。ミちれがひどい 
場合は水洗いずる。水洗いした場合は必ず 
よく陰干ししてから取付けてください。 


窓や戸はきちんと閉めて 


エアコンの取付けられていない窓や 
戸を閱め忘れたり、完全_^- 
に開まっていなかった0 けつ- i ); /|。| 

すると、冷気が逃げて 電 胃.! 1 /J 

気のムタ'使いになります。 /. 夕 ? Spi 

また、ェアコン運転中に.ムりレ 
換気扇をまわずとわずか ------- 

な隙間から室外の空気が入り適正な 
室温 管理び出来な < なることがあり 
ふ^ 〇 


ときどき換気を 



部屋を閉め切ることびを < なるので、 
とさどさ換気ずる。燃焼器具と一緒 
に運乾ずるときは、こまめに換気ず 
る。換気が不充分な場含は、酷素不 
ちの原因になることがあります。 














曰常のお手入れ 


1 


お手入れの前に 






1 

A 注意 

V 

運 乾を停止し、 電源 プラグを 抜 <。 電源 プラグを 抜く ときは、 
コードを引っ張5ないでプラグ 部分を 持って 抜く。運轄 中に 
お手入れしまずと、 内部で フアン が 高速で 回転 しておりケガ 
の原因になりまず。 

1 

電源プラグを 
抜く 

i 


r 


フィルターの掃除 


フィルターにほこりびたまりますと、空気の 
通りび悪くなり、冷房効果が低下しまず。2 
週間に一度、次の要領で掃除をしてください。 


フイルターつまみに 
手をかけ、ゆっくり 
と左へ引き出します。 


9掃除機でほこりを吸 
仁 い取ります。 


(言羊しくは18ページ 
参照） 


〇掃除終了後は、必ず 
^元の位置に取付けて 


li 




<ださい。 


■フィルターを出し入れずるときは、パネル 
を傷付けないようにしてください。 

■ 40たじ I 上のお湯で洗わないでください。 

フィルターが縮むことがありまず。 
■フィルターをはずしたままで運転しないで 
ください。機械にほこりが入り故障の原因 
になじます。 

■手淸に扱うとフィルターが破れたり、枠が 
がれることがありまず。 


外側の掃除 


やわらかい巧でから 
ぶさして<ださい 



40む攻^上のお湯は使わないでください。 
プラスチックが変形することびありまず。 
なのようなものは使わないでください。 
塗装 面やプラスチックをいためます。 
ベンジン-シンナー-みがき粉など 



0 


禁止 


化学ぞラをんをご使用の際は、その注意書 
に従ってください。 



水洗いはしない。 

感電のおそれがありまず。 

A ま,局 

0 

禁止 


し1 






1力月じ(上使わないとさは 




•晴れた曰に半日ほど送風運転をおこない、エアコン内部を乾燥させてくだ 
さい。内部がぬれたままで長時間使わないと、カビが発生し易くなります。 

の 



尸 

A 注意 

V 

运1 

電源プラグを抜いておく。 

電源プラグを 

巧く J 


し 

琴香 

が 
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定期点検 _ 

半年〜1年に一度定期的に次の点横をおこなってください。 

もしご不審な点がありました5、ずぐお買いずめの販売店にご連繪ください。 


電源 プラクがコンセントにしっかり差し込まれていますかっ 
f 電源 プラグとコンセントの間に II ゆるみ II がないことを 確 
、認してください。 


A 


電源プラグは、ほこりが付着 
していないか確認し、ガタつ 
きのないように刃の根元まで 
確実に差し込む。ほこりが付 
着したり、接続が不完全な場 
合は感電や乂災の原因になり 
ます。電源プラグにたまった 
ほこりなどは定期のに掃除を 
してください。 


〇 


アース線が外れていたり、途中で切れたりしていませんか 


r 

アース線は、ガス管、水道 


管、避雷針、電話のアース 


線に接続しない。アースが 

A 警告 

不完全な場をは、感電の原 mm 

因になることびちります。 

ァ—スエ事は、電気工事± 


の資格が必要でず。お買い 


ホめの販売店または専門業 

V 

者に依頼してください。 J 


A ま意 


長期使用して傷んだ取付け 
粹は使用しない。傷んだげ 
態で放置ずるとエアコンの 
落下につながり、けがなど 
の原因になることびありま 
す。 


0 


エアコンを数シーズン使いますと、内部が 
ミちれ性能び低下ずることがありまず。 



使用が態によっては、ごみやほこりで除湿水の排水経路を詰ら 
せることちあります。 ^ 

• 十\ 軍 -kn し f-h 日 11 f — 从 1 H -- H- \ 

Q, 

/ 

3 


• 通ぉのわキ入れとは別 f し、 点すま整備をあ動ゆしまず。 

• 点検璧備には専門技術を必要とします。 g 



/ 




市販の洗浄剤などを使用し 
まずと、働脂部品の割れや 
排水経路の詰まりに至るこ 
とがあり、水たれや感電の 
原因にちなりまず。 


0 



点検整備 


—ス線 取付け枠 


n ンセン 
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点検整備は、お買いずめの販売店にご相談ください。 










定期点検 



ヴービスを依頼ずる前に __ 

故障た、な？と，思つた5巧のことをお調べください。 


r 

運乾しない 

ぶリモコンの乾電池がちくなっていませんか？ 

入れ方をまちがっていませんか？ 

8 ^ 

ぺージ 

③電源プラグが差し込まれていますか？ 

9 

ぺージ 

③ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 


④停電ではありませんか？ 


よく冷えない 

V 

①フィルターにほこりが詰まっていませんか？ 

18、19 

ぺージ 

(2)" 温度設定"のセットは適正になっていまずか？ 

aio.li 

ぺージ 

③上下風向板は運転內容にあった正しい位置になっていま 
すか？ 

16 

ぺージ 

④室外側吹出口や吸込口を障害物などでふさいでいません 
か？ 

己、8 

ぺージ 

⑤部屋の窓や戸があいていませんか？ 

換気扇がまわっていませんか？ 

18 

ぺージ 

⑥エアコン背面の窓や網戸は開けてありまずか？ 

サッシなどに取付けたパッキン類が一部でも室外側の排 
熱吹出し口をふさいでいませんか？ 

1、己、8 

ぺージ 

J 


手入れ•アフタ—ヴ—ビス 









サービスを 依頼ずる前に 



正常な運転のが態は？ 

吹出□から出る風の温度と、室外温度との温度差が、冷房時8で程度あれば正常な運転状態でず, 
※室内■室外の周幽温度、周固湿度の運転状況により、製品の吹出口から、不均一な温度の;1 
風がでる場合がありますが、充分能力は発揮されており異常ではありません。 


■じ(上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときや下表のような現象が出たときは、電源プラグを 
巧き、ずぐお質い巧めの販売店にご連絡ください。 

アフターサービスについては23ページをご覧く ださし、。 




んなとをは、ずぐ販売店へ 


ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 
スイッチの動作が不確実。 

誤ってエアコン內部に異物や水を入れてしま 
つた。 

焦げ臭いにおいがする。 


コードの過熱や コー ドの被覆に破れがある。 
表示ランプに エラー 表示がでる。 

故障原因がわかりますので、表をランプを確 
認して、運転を停止し、電源プラグを损いて 
から、ご連絡ください。 （23 ページ参照） 



れは故障ではありません。 


しんな场〇 


停止直後に再運酷でさない。 

運輯を停止後3分間は、再運乾をストップして磯補を守り、ヒュー 
ズ、プレーカー切れを防ぎます。 

(マイコンに組込んである3分間保護回路び自動的に働きまず） 

ときどき水の流れるような音（シュル 
シュル、シャー）や、沸瞧するような 
音（ボコボコ）がすることがある。 

これは機械の中の液（冷媒）が流れる音でず。停止中ち出ることび 
あ0ます。 

ピチャピチャという旨がずることがある。 

これは機械の内部で除湿水の姐理をしている音です。 

とをどさ「キシキシ」という 
小さな音がすることびある。 

これはエアコン自身が温度変化によって膨張したり収縮するため 
に出る音です D 

冷房運乾中に吹出口か5霧が出 
ているように見えることがある。 

これは低温多湿時に見られる現象で、部屋の空気が冷風で冷やされ 
て籍になるためです。 

エアコンか5においび出て< 

ることがある。 

これは空気中に含まれているいろいろなにおい（たばこの煙、化粧品、 
食品、ペット臭など）がエアコンに巧着し、それが吹出すためです。 


リ f コン信号をエアコンび受信ミスした可能性がありまず。 

いったん U モコンで運転停止し、再度運転してください。 

U モコンびをかない 

エアコンやリモコン付近で堂光灯の口りがついているとリモコン 
信号を受信しないことがあ0まず。壁光丹の位置を変えるかなり 
を消して再度運転してく.ださい。 

V 

乾電池の消耗により液晶表示び出ていてち信号を送信しないこと 
があります。新しい乾電池に2本とも交換してください。 . 


A 警告 


皆 


それでも異常があるとさは、使用をやめて電源プラグを抜き、お買 
い求めの販売店にご連絡のうえ修理をお申しつけください。 

異常のまま運転を続けると故障や感電-乂災の原因になりまず。 


お申し出により i 出張修理!いたします。 


〇 

請原プラグ 
を掠く 













表示ランプ 


※本機は故障，異常びをじたら、エアコン本体表示ランプの「点滅」*「点な」で異萬原因を表示します。 
参;-二遅い点滅（パッ…パッ…） 0こ-二 早い点滅（パッ、パッ、パッ、 ） ♦二 点打 


r 表示ランプの表を 

原因 

処置 ^ 

運転 

ドライ 

タイマー 

- W - 

木 

-み- 

で、 

•電源周波数判定の異常です。 

• 電源フラグをコンセントに差し直してください。 
再度点滅した時は販売店にご相談ください。 

考- 



•停叢後、復帰しました。 

• 電源プラグをコンセントに差し込んだとき。 

•故障ではありません。リモコンで建髓 
ごだてください。 



朱 

• 配管ヴーミスタび®線しました。 

•販売店にご相談ください。 


木 

• 

•配管ヴーミスタび短絡しました。 

•販売店にご相談ください。 



を 

• 室温サーミスタが断線しました。 

•販売店にご相談ください。 


-6- 

/ 1、 

ん 

み 

• 室温ヴー三スタび短絡しました。 

•販売店にご相談ください。 

• 


• 

で、 

• 冷房蓮掠時、室巧側の熱交換器び凍結 
しないための制御です。 

•故障ではあ0ません。 

し, 

• 

米 

• ドライ運転時、室巧側の熱交換器び凍 
結しないための制御です。 

•故障ではありません。 ^ 


★パワフルランプは「庶ミ威」-「点丹」しません。 

★上記似外に不明な点がございましたら、お買いずめの販売店までお問い合わせください。 


保証と アフターサービス（必ずお読みください) 


保証について 


この商品は保証書付きです。 保証書は、販売店で所定事項ご記入してお渡しいたしまずので、記載内容 
をご確認いたださ、大切に保管してください。 

保詔期間はお買い巧めの曰か61年間でず。 

(ただし、冷凍ヴイクル部分は己年間です。） 

なお、保詔 期間 中でち有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。 

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 

修理によって機能び維持できる場をは、お客様のご要望により修理いたします。費用など詳しいことは、 
お買いずめの販売店にご相談ください。 

当社は、販売店からのま文により、補修用性能部品を販売店に供給します。 

r 補 f 度用，な旨 g き品の] エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧切後9年でず。 

保有期間について I 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品です。 

V __ーパ. 


アフターサービスについて 


ZK 警告 


修理は、お買い巧めの販売店または、別紙の^垄客様相談壑 
巧一覧 i に相談する。ご自分で修理され、修理に不備があると、 
感電-乂災等の原因になります。 


分解禁止 


使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、 
お買いホめの販売店に修理を依顧してくださし、。 

アフターヴービスをお申しつけいただくとをは、ちのこ 
とをお知5せください。 



型 式… TIW - A 16 K 
故障状態…できるだけ詳しく 
道 順…巧近の目印ち 



手 

入 

れ 


ア 

フ 

夕 

I 

サ 

I 

ビ 

ス 









保証とア フターサービス 



アフターサービス 
でお困りの場台は 


輯居されるときは 


アフターサービス について ご 不明の場を、その他お困りの場合、お買いホ 
めの販売店か、別紙の_ お客様ホ目談窓口一覧 にお問い合わせください。 

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくな 
る場含は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での当社製品取扱 
店を紹介させていただきます。 


販売店に再取付け工事（黯居または別の部屋への移設）を依頼する場をは、 
再取巧け工事のお I 取付け工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れざみになりますので、でき 
申し;入みは るだけ避けるようお願いいたします。 

費用など詳しいことは、お買いずめの販売店にご相談ください。 


取付けについて 



A 警告 


電気工事は専門の技術が必要でずので、販売店に巧頼してください。（電気工 
事の費用など詳しいことは、お質いホめの販売店にご相談ください。）取付け 
場所や電気のコンセントの取付け位置については、販売店とよく相談してミ夫め 
てください。なお、アースは感電防止のほか静電気のいたず!5や雑音を防ぐ巧 
栗もありますので、必ず設置してください。 


取付け場所 


本機およびI」モコンは雑音防止のために、テレビやラジオから 


で!；(上離してください, 


A ま意 

V_ 

•設置場所によっては漏電ブレーカーの取付けが必要でず。お買い求めの販売店また 
は専門業者に依頼してください。漏霜ブレ--カーが取巧けられていないと惑輩の原 
因になることびあります。 

•巧燃性ガスの漏れるおそれのある巧や、蒸気•油煙などの発生ずる所で使わない。（引 
乂や爆発のおそれがあります。） 

•ルームエアコンは曰本工業規格 ( JISC 9612) に基づき、一般の家庭でご使用いた 
だくために製造されたものです。従って特殊な用途（例えば輩テ機器や精密微器の 
維持、食品•毛あ-美術育董品の保を、生物の培養-就培飼育など）にはご使用に 
ならないで < ださい。 J 

■海お地区で潮風び 直接 当たる場所や温泉地帯、ミ 由 煙の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、塗装 エ傷 など 有機 
溶剤や潤滑剤を使用する所、粉末や塵埃の多い工場など、 周辺 環境び特殊な場所でご使用になる場合は、お貫い求 
めの販売庭とよく相談してください。 

アースについて 


r 

A 警告 

し 

• アースをおこなってください。ア…スエ事は電気設備に関する技術基準にしたびっ 
てください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、讚話のアース線に接続しない 
でください。アースが不完全な場合は、惑輩の原因になることがありまず。 

ガス管 一…爆発や引火の危険性びあります。 

水道管……プラスチックの部分びあり、アース効栗びありません。 

避雷針-電話の アース 線……落盛のときに大輩流び流れ危険です。 

お貫いまめの販売店または専門業若に依賴してください。 

※アースエ事は、電気工事±の資格び必要でず。 
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取付けについて 


期間こししお旨 T -とおを cM L な期间じ、裝而巧 iL おたと"るわ W じ g 

メーカー無償保記期間とは異なるものですのでご注意ください。 


く設計標準使用期間算定の根拠〉 


電源について 


電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いください, 


騒音にもご配慮を 


取付けにあたっては、エアコンの重量に充分耐える場所で、騒音や振動び增大しないよラな場所をお選びください。 
エアコンの室が側吹出口からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。 

エアコンの室外側吹お口付近に物を置きますと、機能低下や騒音增大のをとになりますので、障害物は置かないでください, 
エアコンを使用中に巽常な音にお気づきの場合は、お貫いまめの販売ちにご相談くださし、。 


r —…… 型 … .一 

式 

TIVV - A 16 K 

1 電 源 

単相] 日 0 V 

定 格 

周 渡 数 

己 OHz •60 Hz 

を 房 

能 力 （ kw ) 

1.4/ 1.6 

除湿能 

力（冷房時 ） （L / h ) 

0.8/ 1.0 

冷房面積の 

鉄筋アバート南向さお 室 

] 0 / ] 1 

目を （ m 3) 

木造南向を和室 

6/ フ 

運華 5電流 （ A ) 

を 房 

6.0 / 目. 4 

消費電力 （ W ) 

冷 房 

523/ 已 98 

福 音 

室 巧 

4 日 / 42 

仙） 

室 が 

46/48 

電源！] 

ー ド 長さ （ m ) 

1.8 

1 外形寸ま（高さ X 幅 X 與巧） （ mm ) 

742 X 361 X 已 

V 製 品 

質 呈 ( kg ) 

21 J 


• この仕様値は、」に（曰本工業規格）にちとづいた数値です。 • /で示される数値は左び己 OHz、 ちび目日 Hz の値です。 

設計上の標準使用期間算定の根拠 


本製品の設計標準使用期間について 


• 本 製品は、設計 標準 使用 期間を1日年と算定しており、この期間を超えて便 
用されますと、 経年 劣化による発火•けが等の事故に至るおそれびります。 
※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件(下記の〈設計標準 使用 期 
間算おの根拠〉参照)のもとで、適巧な取扱いで使用し、適切な 維持 管 
理が行われた場合に、安全 上 支障なく使用ずることびでさる標準的な 

W 口 triri I I =け三 I I 二〇 . ■ ■ * — ^」 — — ク W ロロ U — V— 化 11 ■ I — 二 n r i 一し i —ツ _i — ~~ »— __ し 


A 


【製造年] 2009 年 

[設計上の標準使用期間】約 10 年 

設計上の標準使用期間を超え 
て使用されますと、経年劣化に 
よる発火•けびなどの事故にを 



W 曰 

条件 

電圧 

100V 

周波数 

己 0/60H 之 

室内温度(乾球温度） 

27C 

室内湿度 

47%(湿球温度]9で） 

室が温度(乾球温度） 

3S’C 

室が湿度 

4日％(湿球遍度2年 C) 

設置条件 

標準設置 


想定時間 


環境条件 







•電源コードの一部やプラグが、さわれなくなるほど熱くなったり 
してませんかっ 

• 焦げ臭いにおいがしたりしてませんかつ 

•エアコンから、室内に水漏れしてませんかつ 

•エアコンの取付け枠が腐食したりゆるんでいたりしてませんかつ 

•電源プラグの差込部が変色していたりしてませんかつ 

• 運転音び異常に高くなったりしてませんかっ 

• 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちたりしてませんか？ 

• ぞの他の異常や故障がありませんか？ 


口 


運転を停止し、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店に点検 
修理をご相談ください。費用など詳しいことは、販売店にご相談ください 


株式会社 

本社 名古屋市瑞穂区桃園町已番] 7号 
〒4目 7-08 己已 TEL 〈0己2> 822-1 144 
FAX の已 S 〉 822巧42 


お客様メモ 


後曰のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとをお役に立ちます。 
お買い求めの販売店にヴービスを依頼することができないときは別紙の_ お客様相談窓□一覧 I に 
お問い合わせください。 

型式名 TIW^AIGK _ 

\j _/ 瞧1体日口 体 日 口 


購入年ち曰 

年 

巧 

曰 

贈入店お 

購入店電話番号 

( 

) 



長年ご使用のエアコンの点検をぜひ! 


廃棄時にご注意願います。 

2日01年4月施行の家電リサイクル法では、お客様びご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、 
収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡 
すことが求められていまず。 









